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ノンフ□ンタイプ （、家庭用 

取扱説明書 



エレクト□ラックス;令凍庫をお買い上げ 
いただを、誠にありびとラございます。 
この取扱説明書を読んで正しくご使用く 
ださい。保証書は、「お買い上げ曰•販売 
店名」の記入を確かめ、取扱説明書とと 
ちに保存してください。 


必ずこの取扱説明書 
をお読みになつてか 
S ご使用ください。 
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^ 1 . 18 ^ずお守り<ださい] 


安全上のごま意 I 

• ご使用の前に、必ずこの「安全上のごミ主意」をよくお読みのラえ、正しくお使いください。 
• ここに示したミ主意事項は、商品をま全に正しくお使いいただを、あなたや他の人々への危 
害や損害を未然に防止するためのをのです。また、ミ主意事項は、危害や損害の大きさと切 
迫の程度を明示ずるために、誤った取り扱いをずると生じることび想定される内容を、 
「警告」•「を意」 に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容でずので、必ずお 
守りください。 


警告：人び死 t または重傷を負ラ可能性び想定される内容。 

ミ主意：人が傷害を負ラ可能性および物の損害の発生が想定される内容。 


(絵表示の例） 

A 記号は、警告-ミ主意を促す内容びあることを告げるちのです。 

( S 記号は、禁止の行為であることを告げるをのです。 

図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は r 分解禁止」）び描かれています。 

•記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるをのです。 

図の中や近くに具体的な指示内容(を図の場合は「電源プラグをコンセントから抜 
いてください」）び描かれています。 

■お読みになった樹ホ、お使いになるちびいつでを見5れるところに必ず保管してくださし、。 
雜本体を他人に譲渡されるとをは、この取扱説明書を必ず添付してください。 
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A 警告 


改造はしないでください。修理技 
術ち LU 外の人は、分解したり修理 
をしないでください。义災'感電- 
けびの原因となります。 

修理はお買い上げの販売店または 
メーカー指定のお客様相談窓口に 
ご相談ください。 

( S ) 

定格1 5 A しソ上のコンセントを単独 
で使ってください。 

他の機器と併用すると分岐コンセ 
ント部び異常発熱して発火ずるこ 
とびあります。 

〇 

を凍庫を廃棄処分するとさは、ド 
アパッキンをはずしてください。 
幼児び閉じ込められると危険でず。 

〇 

お手入れの際は必ず電源プラグを 
コンセントから抜いてください。 
また、めれた手で抜さ差ししない 
で < ださい。 

感電やけびをすることびありまず。 

を 

水につけたり、水をかけたりしな 
いでください。ショート-感電の 
おそれびあ0ます。 


アースをお実に取り付けてくださ 
い。 

故障や漏電のときに感電するおそ 
れびあります。アースの取付けは 
販売店にご相談 < ださい。 

@ 

引火しやすいちのは入れないで< 
ださい。爆発する危険がありま 
す。 


可燃性スプレーを近<で使わない 
で< ださい。引火ずるおそれびあ 
ります。 

0 

ドアにぶらさびったり、上に乗っ 
たりしないでください。 

:令凍庫び倒れたり、手をはさんだ 
りしてけびをずることびありまず。 

0 

上に重量物を置かないでください。 
ドアの開閉で落下し、けがをする 
ことがあります。 

V 

0 


上に水を入れた容器を置かないで 
ください。 

こぼれた水で電気部品の絶縁び悪 
くなり、漏電义災のおそれびあり 
ます。 

0 

電源プラグを、ちま庫の背面で巧 
し付けないでください。 

傷付さ、過熱発火のおそれがあり 
ます。 

0 

を凍庫には医薬品や学術試料は入 
れないで < ださい。 

家庭用をま庫では温度管理の厳し 
いちのは保存でをません。 

0 

電源コードを傷つけたり、破損し 
たり、加工したり、無理に曲げた 
り、引っ張ったり、ねじったり、 
まねたりしないでください。ま 
た、重いちのを載せたり、挟み込 
んだり、加工したりすると、電源 
コードび破損し、乂災•感電の原 
因とな0ます。 

0 

電源コードや電源プラグび傷んだ 
り、コンセントの差し込みびゆる 
いとさは使用しないで < ださい。 
感電■ショート-発火の原因とな 

0ます。 

0 

交流1 00 V けがでは使用しないで 
<ださい。 

义災'感電の原因となります。 

0 

都市ガスなどのガス漏れびあった 
とをには、を凍庫やコンセントに 
は手を触れず、窓を開けて換気を 
良くしてください。 

引乂爆発し、义災ややけどの原因 
となります。 

〇 

地震などによるを凍庫の転倒防止 
の処置をしてください。 

振動により;令凍庫び転倒し、けび 
の原因になります。 

〇 

この;令凍庫は防水仕様ではありませ 
ん。戸外に設置したり、雨や水びか 
かるよラなガレージなどには置かな 
いでください。 

漏電による乂災の原因になります。 

Q 

J 
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A 警告 

N 

電源プラグは、刃および巧の取付面 
にほこりび付着している場合は、よ mm 
く拭いてください。 

乂災の原因になります。 

ドアの開閉時に、ドアやヒンジに 
指などをはさまないよラにを意し 
て < ださい。 

けびをするおそれびありまず。 

〇 

A 警告 

V 

この冷凍;令蔵庫は冷媒(庫内の冷却に必要な物質)として、炭化水素(イソプタン)を使 
用しています。炭化水素は天然ガスの一種で、現在をくの;令凍;令蔵庫で;令媒として使 
われているフ□ン類に比較して環境に与える影響び非常に少ない物質ですび、可燃性 
を有しています。冷媒は「;令却回路」に密封されており、通常のご使用において漏れ出 
す可能性は極めてかないちのですび、：令却回路び傷ついた場含などには漏れ出し、発 
火•煙発の原因になることびあります。ご使巧に当たっては、初めてのご使用の前 
に、輸送や設置の際などに冷却回路や庫内の壁に傷びついていないか確認してくださ 
し、。傷があるものはご使巧にな5ないでくださし、。 

ノ 


A 注意 

電源プラグを抜くとさは、電源コー i 
ドを持たずに必ず先端の電源プラグ1 
を持って弓 1 き抜いてください。1 
感電やシヨートして発乂すること 
びあります。 

0 

を凍庫にビン類を入れないでくだグ、 
さぃ。 

中身び凍って割れ、けびをするこ V V 
とびおります。 

湿気の多いところや、水のかかると 
ころへの設置は避けてくださし、。/ 
絶縁び悪くなり、漏電の原因にな V 
0 まず。 

w 

を凍庫の食品や容器(特し金属製イ 
のをの）には、謡れた手で軸れな(^) 

1 ) で/だホし、 

凍傷になるおそれびあります。 

長期間ご使用にならないとさは、 

必ず電源乃グを]ンセントか日 
抜いてください。 

絶縁劣化による感電や漏電乂災の 
原因になりまず。 

、 

本体と壁の間は背面、側面とを最 ^ 
イ氏已 cm し U 上離してください。 ^ ^ 

:令却能力びほ下したり、故障の原 '〇/ 
因になるおそれびありまず。 

y 


ご使用に関するごを意 

■本製品は家庭用です。アフターサービスは家庭用対象とさせていただきます。また食品 
のお償等製品修理 L ソ外の責はご容赦 < ださい。 

■設置場所温度は、+已°巳から +32° C です。ご不明な点びありましたらお問合せくださ 
し、。 

■初めて電源を入れた際、2時間ほど経過すると、本体の側面びかなり熱く（最高 70° C 程 
度)なることびあります。これは結露を防ぐためにヒーターび連続して動作するためで 
異常ではありませんび、さわるとかなり熱く、やけどをする危険もありますので十分 
にごま意ください。 （ P ⑩参照） 

■庫内び急激にをえると、ドアび開をにくくなることびありまず。これは、庫内の空気 
びをえて収縮したために起こる現象で故障ではありません。1〜2分待ってから開いて 
<ださい。 














ra . 各部のち祿とはた s き] 


操作部 



付属品 


ドアバツキン バスケッ 

庫阿な 




バスケット 

BNF 3000 

3 つ 

BNF 4000 

4 つ 

BNF 4950 

已つ 


霜取り排水 □ 


温度調節 

つまみ 


カギ X 2 


スクレーバー 





温度調節つまみ-操作部 




W 



温度調即つまみ 

•温度調節つまみで庫内の温度調節、及 
び電源の「入」「切」を行います。 
off :電源彻」 

来（ル）：あまり;令やず必要びないとを 
ホ(大）：を凍庫を強くをやずとを 
(通常使用の場合は中間位置でお使い < だ 
さい。） 


一 温度警告ランプ（ホ） 

庫内び充分にをえていないとさに点なします。 
一 急速;令まランプ（黄） 

急まを凍「入」時に点灯しまず。 

一電源ランプ（緑） 

電源プラグをコンセントに差し込むと点灯し 
ます。 

\急速;令まボタン（ブヴー音オフ） 

参急速;令まを行ラとさは、急速;令凍ボタンを 
押して < ださい。 

♦温度警告ブヴーび鳴っているとさに押ず 
と、フヴー音び止まります。 

電源を切るとさ： 

温度調節つまみを off まで回し、カチッと音 
びするまで反時計ち向に回します。（カチッと 
なって電源び切れます。電源ランプは電源プ 
ラグを抜くと消なします。） 
























■ずをがけ 


なのミ主意事項にしたびって正しくすえ付けてください。 


H 巧]^のよし、 a ? <設胃スペース> 



1. 放熱のため、本体の背面、両側面それぞれを 
最低己 cm 似上あけて設置してください。 

すえ付け後のサービスの際、最低限必要なス 
ぺースです。 



熱気、湿気の少ない巧 

1. 日光や熱気のある所ではをえび悪くなり、電気のむだ使いにもなります。 

2. 湿気のをい所や水のかかる所へのすえ付けは、さびや故障の原因になりま 
す。 

化ず アースを... 

1. 巧の場所でのすえ付けは、必ずアースを使用してください。 

① ±間などの地面またはコンクリートの床面 

② 洗い場など、水のかかるおそれのある場所 

③ 地下室など、湿気のある場所 

④ その他、湿気、水気のある場所 

アースエ事は、法令により電気工事による第3種設置(100 CU ソ下）び必 
要です。お買い上げの販売店または電気工事店にご相談ください。 


⑥ 









2. アース線の接続 


① 本体背面の電源コード出□よりアース線び出てい 
ます。 



②コンセントのアース端テにアース線を接続してく 
ださい。 


A 警告 


接続してはいけない所 
♦水道管 

♦ガス管（引义の危険びあります） 

♦電話線のアース線や避雷針（落雷のとさ大さな電流び流れてち険です) 


漏電しや断器について 

食堂の洗い場など水気のをいところにすえ付ける場合は、アースのほかに漏 
電しや断器を設置することび義務づけられていますので、お買い上げの販売 
店にご相談ください。 


■巧用開お前の沿11 (はじゆて巧用ずる場を) 


A ごミち意- 

♦設置後2時間は電源プラグを差し込まないよラにしてくださし、。 

横に倒して輸送された場合、すぐに電源を入れると故障の原因になります。 


1. 使用前に輸送中のよごれをふきとってください （ r 己.お手入れ•霜取り」参 
照)。 

2. 設置後約2時間後を目まに、電源プラグをコンセント（交流100 V )に差 
し込みます。 

3. 冷凍庫の温度調節つまみをセットします。 

4. ミ宜度警告ランプ（ホ）び点打して、ブザーび鳴ります。 

已.急速を凍ポタンを押します。 

ブヴーび止まり、急速;令凍ランプ（黄）び点なします。 

6. 2〜3時間運転し、庫内がよくをえてから食品を入れます。 















4 -巧いかた 


へ、、节 はじめてご使用になる隙は、庫内び;令えるまで温度警告ランプ(赤)び点灯してブヴー 
/ i \> i , 胃び鳴りますので、急速;令凍ボタンを押してください。 

急速冷凍ランプ横)び点灯して、ブヴーび止まります。 


■揉巧のしかた 

1 . 温度調節 

正面から見てち側面下部にある温度 
調節つまみで庫内の温度調節、及び 
電源の「入」「切」を行います。 
off :電源「切」 

ホ（ル）：あまり;令やす必要びないとさ 
ホけ）： 冷凍庫を強く;令やすとき 
(通常使用の場合は中間の位置でお使 
い < ださい。） 


2. 急速を凍 

急速;令凍を行ラとさは、急速;令凍ボ 
タンを押してください。 


温度調節 

つまみ 


温度警告電源 急速を凍 

ランプ ランプランプ 




A ご ミ 主意- 

•はじめてドアを開けにとさにプラスチックなどのにおいがすることがあります 
が、庫内が冷えると共に消えますので、そのままお使いください。 

•急速;令凍モードは已2時間で自動的にオフになります。また急速冷凍モードで 
は、温度調節つまみで温度を調節することはでさません。 

•温度調節つまみが 「 off 」 の状態では、コンプレッサーは作動しません。使用し 
ているとさは常時温度調節つまみをお好みの位置に合わせ、霜取りのとさや冷凍 
庫をしばらく使用しないときだけ 「 Off 」 にします。 


⑦ 

























A ごミ主意- 

♦ブヴー音について 

冷凍庫内の温度が上昇すると、温度警告ランプ啸）が点灯してプヴーが鳴ります。 
急速冷凍ボタンを押すと、ブヴーは止まります。 

政下の場合、庫内温度が上昇してブヴーがなります。 

-大きめの食材などを庫内に入れた場合 
-ドアを長時間開けていた場合 
. 故障の場合 


■ホームフリージンク（巧巧）のしかた 

1. 急速を凍ボタンを押します。 

黄色のランプび点なします。 

2. 食品を庫内に入れ、を凍します。 

3. 冷凍終了後、急速を凍モードは52時間で自動的にオフになります。 


上手な急忠をな 


ホームフ U —ジングを行ラときは、事前に急速を凍モードにして庫内を充分に;令やしておき 
ます。 


し音' を 


、ム 

/で 


'吟 

f -> 

S 4 時間 

\_ J 

今 

食品を入れる 


鲁、速;令凍モーり 
^動 OFF 巧2時間） 


A ごミち意- 

♦ホームフ U —ジングを行うときは、事前に急速;令凍モードにして庫内をできるだ 
け化温にしてか日食品を入れてください。急速;令凍スイツチを入れた後已2時間 
で自動的にオフにな0ます。 


■パスケツトの巧いかた 


参バスケットにはを凍した食品を入れて 
お使いください。 

• バスケットには八ンドルびついていま 
す。内側に八ンドルを倒すとバスケッ 
卜は冷凍庫内にすっぽり収まります。 
八ンドルを外側に出すと、ドア枠に 
引っ掛けてご使用になれます。 

参八ンドルはをちにず!5すと動をます。 

⑧ 





































■食品の上手な巧を 

をべかた、使いかたの工夫をし、いろいろな食品に応用しましよう。 

;令凍をもは、香り、水分、栄養などび徐々に変化します。1〜3ヶ月を目安に早く使って 
<ださい。 


1. 新鮮な材料を使ラ 

2. 加熱したり、下味をつける 

食品の味び変わりにくくなります。 

3. 密封する 

ラップや密封容器に入れます。食品の乾燥を防ざ風味び長持ちします。 

4. 熱い它のはよ<をます 
已.日付を入れる 

保を期間びねかつて便利です。 

巨.薄く、ルさく、ル分けする 

早く凍るのでな落ちび少なくなります。 

1 . 冷凍中はドアを開けない 
8. 再フリージングをしない 


■巧巧して食べるとまは 

解凍のしすぎにミ主意してください。（特に電子レンジを使用する場合はごま意ください。） 
生のままを凍したをのは、完全にをかすとド U ップびをくなり、ラまみや栄養分び逃げるの 
で、半解凍で止めましょう。 




A ごま意- 

♦びん類は中身び凍って割れる場合びありますのでなをしないでください。 
♦この;令凍庫で温度管理の厳格な医薬品の巧をはでをません。 










^5. お手入れ-霜取り]^ 


A ごミ主意 


•お手入れの際は必ず電源プラグを抜いてください。 
感電のおそれがあります。 


を 


庫内が巧れていると食品が長持ちしないだけでな<、入れた食品がかえってミち染されること 
があります。次のようなお手入れをしてください。 


■お手乂れの方巧 

1 . 外装面、冷凍室内ともに桑!5かいふきんにめるま湯か中性洗剤を含ませてふ 
いて < ださい。 

2. 中性洗剤を使ったとさは、水洗いしたふきんをよく絞ってふいてください。 
バスケット ........ 取り外して掃除します。 

柔らかいふさんにめるま湯か中性洗剤を含ませてふいて<ださい。 

ドアパッキン.… 食品の汁などがつくと早く傷み、冷気漏れの原因や電気げのムダにもな 
ります。特に下の部分は傷みやすい所です。定期的によごれをふさ取っ 
て < ださい。 

A ごミ主意- V 

•安全のため、必ず電源プラグを抜いてお手入れをしてください。 

• 水をかけて清掃しないでください。 

•次のをのは、塗装面やプラスチック部分を傷めますので絶対に使用しないでください。 
アルカ U 性洗剤、粉石けん、みがき粉、熱湯、たねし、シンナー、ベンジン、アル 
コール 

•霜取り及びお手入れの際には 

. 必ず本体の電源を切り、電源プラグを损いてから霜取りやお手入れを行ってください。 

• ドライヤーなどの電気製品や、火気その他を利用する機器/器具を使って霜を溶かす 
ことは絶对にしないでください。万一冷媒が漏れ出している場合に、発火•爆発する 
可能性があります。 

•「霜取りスプレー」の類は使用しないでください。 

•先の尖ったをのなど、庫巧を傷つける可能性のあるをので霜を取ったり、お手入れを 
しないでください。付属のスクレーバーをお使いください。 

•庫内の壁や冷却回路を傷つけてしまった場をには火気や電気製品の使用を避け、窓を 
開けて室内の換気を充分に行い、販売店または当社サービス部に修理をご依頼くださ 
し、（この冷凍庫本体のスイッチを切ったり、プラグを损いたりしないでください。ま 
た、換気扇ち使用しないでくださし、。） 


⑩ 











应}ぉ願ぃ 

• お手入れの後は、次の点検をしてください。 

①電源コードや電源プラグが傷んでいませんか。 

® 電源プラグをコンセントにしっかりと差し込みましにか。 

@アース線がはずれていませんか。 

@正しくすえ付けられていますか。 

■霜巧0の方法 

このチェストフ1」ーヴーは自動霜取り装置はついていません。棚に付着した霜び約10〜 

1已 mm になったとさを目まに霜取りをしてください。 

1. まず、温度調節つまみを 「 Off 」 に合わせます。 

2. 食品を取り出し新聞紙等で包み、できるだけミ豆度のほい所に置きます。 

3. 冷凍庫内の前面下部にある排水□キャップをはずし、霜取り排水□の下に容 
器を置を、霜取りの水を受けます。ドアは半開さにしておさます。 

温水の入つたボウ J レを;令凍室内に入れておくと霞 
取り時間を短縮でさます。 


4. 氷結部分は一定時間たってゆるくなってからスク 
レーバーで 取り除をます。 

5. 霜取りび終わった!5内部をよくふを、温度調節つまみをセットしてから食品 
をもとに戻します。 

A ごを意- 

•ナイフや金属製の道具を使っての霜や氷のはぎ取りは行わないでください。；令去 P 機を損 
傷し、故障の原因になります。また、この場合の修里は頼正期間内でも有料となりま 
す。 

•霜取り時間を短縮するために温水の入ったボウルを使用する際は、棚の表面を傷つ 
けないよラな容器を用いてください。また、熱いボウルびプラスチック製の内壁に 
触れると変おするおそれびありますので、ごを意ください。 










re . こんなとをは]^ 


場所を巧えるとを 


移動するとさ 

2人し义 h でをま庫の側面と前脚部を持ちます。 

なお、ドアを持って動かさないでください。 

転居などで重搬ずるとさ 

横積みしないでください。傷つきや圧縮機の故障の原因になりまず。 

このを凍庫は、周波数切替えの必要はありません。 （50/ 日 OHz 共用） 

移動するとをは食品を出し、庫内の水や氷は捨ててください。 

※再設置後、2〜3時間はプラグを差し込まないでください。故障の原因となりまず。 

停電のとを 

ドアの開閉はひかえてください。ドアを閉め切っておけば1〜2時間し U 内の停電は食品に 
ほとんど霞響ありません。 

停 B び予告されたとさ 

• 1〜2時間くらい前から、食品の追加保存をさけ、急速;令凍モードにして庫内をよくを 
やして < ださい。 

•停電び終了したら、約24時間をに急速を凍モードを解除してください。 

を筋軍を捨てるとを 

幼児の閉じ込み事故を防止するため、次のことを守ってください。 

• ドアの取付金具とドアパッキンをはずして、ドアび閉まらないようにしてください。 
•幼児び遊ぶおそれのある場所に捨てないでください。 

•を凍庫は1」サイクル法巧をの商品になります。 

ドアパッキン 
ちょ5つびい 














r 7. 故障かな？とおった 5]^ 


次のような場合は故障ではないことがありますので、修理を化頼される前にもう一をお調べくだ 
さい。 


状況 

巧の点をお調べください。 

まったく;令えていないとを 

• 電源プラグはきちんとコンセントに差し込まれていますか 
• 温度調節つまみを r □け」にしていませんか 
• ご家庭のヒューズ•プレーカーは切れていませんか 
• 停電していませんか 

よ<をえていないとを 

• 食品を詰めすざていませんか 

• 熱いちのをかし前に入れませんでしたか 

• ドアはをちっと閉まっていますか 

• 冷凍庫の回りのすさ間をふさいでいませんか 

• 曰光び当たったり、近くにガスコン□びありませんか 

音びラるさいとを 

. 本体び壁に当たっていませんか 
• すえ付けび悪くびたついていませんか 
• 設置堤所の床はしっかりしていますか 
• 急速を凍スイッチび入りっぱなしになっていませんか 
• ときどき水の流れるような音（ボコボコあるいはジュッというような音）び 
することびありまずび、冷媒の流れる音で故障ではありません。（停止中ち 
出ることびあります。） 


■本な;の側面が寮 K なる現象にごいて 

このチェストフ U - ヴーでは結露防止のために、本体のが装部分にパイプをめぐらせて、高 
温の液体を流しています。 

通常のご使用時、本体の外郭温度は 40° C 〜已已でを維持しています。 

ご購入後初めてお使いになる場合や、しばらく使用されていなかった場合などは、内部び;令 
えるまでに時間びかかりますので、電源を入れてから数時間の間（ピークは約2時間後)、 
本体の外郭温度び最大70で程度の高温になることびあります。本体内部び;令えるに従って 
この温度は下びっていをますび、この間に本体が部に軸りますとやけどをずる危険びありま 
すのでごを意ください。 

※本体の外郭温度については JIS 規格の「最大8已むを超えないこと」といラ条件を満た 
したをのとなっておりまず。 


⑩ 








[8 •アフターサービス]^ 


保証について 

1この;ち凍庫には、保証書がついていまず。 

保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡 
しいたしますので、内容をよくお読みのラえ 
大切に保存してください。 

2保証期間はお買い上げの曰か 51 年間でず。 

保証書の記載内容によ0修理いたします。 
ただし、次の部分のみ日年間でず。 

放熱器（凝縮器)、圧縮機、毛細管、冷却機、 
配管（保証期間中でち有料になる場含びあり 
ますので、取扱説明書、保証書をよくお読み 
ください。）また、食品の補償等製品修理!;^が 
の責はご容赦ください。 

3保証期間後の修理は… 

販売店または当社にご相談ください。修理に 
よって機能び維持でさる場合は、ご要望によ 
り有料修理いたします。 


_修理を依頼されるとき_ 

1 願ぺージの「7.故障かな？と思ったら」をよ 
くお読みのラえ、わラー度お調べください。 

2それでち異常びあるとをは、使用をやめて、 
お買い上げの販売店または当社に次のことを 
ご連絡のラえ、修理をお申しつけください。 


品る：を凍庫 

型る： BNF 3000/ 己 NF 4000/ 
BNF4950 

故障のが態（できるだけ詳しく） 

\ _ / 


ご自分での修理はしないでください。 
大変を険でず。 


,愛情点検 

参長年ご使用の冷凍庫の点検を！ 

V 




こんな 

症状は 

あ 0 ま 

せんか 

•電源コード、プラグび異窜に熱い 
•電源コードに深いキズや変形びある 
•焦げくさい臭いびする 
•冷凍庫床面にいつも水びたまっている 
• ビリビ U と電気を感じる 
•その他の異常や故障びある 


使用 

中止 

故障や事故防止 
のために、必ず 

販売店に点検を 
ご'相談ください。 

J 


' 補修用性能部品について 


' お問い合わせは ' 

を凍庫の補修用性能部品の最低保有期間は、製造 


アフターサービスについてねか 6 ないことはお 

巧ち切り後 9 年でず。 


買い上げの販売店または当社にお問いをわせく 

① この期間は、通商産業省の指導によるちので 


ださい。 

ず。 


エレクト□ラックス•ジャバンサービス 

® 補修用性旨詣 15 品とは、その製品の機能を維持 


C 相談窓口 

ずるために必要な部品でず。 


T 108 -00 吕吕 

東京都港区海岸 3-2-12 ま田芝浦第 2 ビル 

函日12日•日44日-日7 

TEL : 03-544 已 -3363 

FAX : 03-曰44曰-3362 

V J 


http :// www . electrolux . co.jp 

心 ノ 


⑩ 































モデルさ 

巨 NF 3000 

BNF4000 

巨 NF4 白己 0 

品を 

:令凍庫 

電源 

10 0V 曰 0/ 白 OHz 

年平均消費電力量 ( kWh )* 

已 31/ 己 3] 

613/617 

74 日/ 7 曰 4 

消費電力 

] 己已 /I 日已 W 

160/1 60W 

重量 

49kg 

己 61 <呂 

66kg 

有効の客積 

300L 

400L 

4 白已 L 

を却方式 

:令気自然対流ち式（直冷式） 

霜取方式 

手動式 

を却能力 

4 スター 

がお寸法 

(幅X奥行X高さ mm) 

10 己 0 X 白巨曰 X 87 色 

132 己 X 白巨已 X 87 色 

1 巨 00 X 色巨已 X 87 巨 


ホ (JIS C9801-2006) 


田 Electrolux 

エレクト□ラックス•ジャパン株式会社 
ホームプ□ダクツ事業部 

干] 08-0022 

東京都港区ミ毎岸 3-2-12 安田芝浦第2ビル 

TEL. 日3-已44已 -33 已3 FAX.03 -已44已 -33 邑2 

〈サービスご相談窓□〉【71」ータイヤル】0120-已44已 -07 

http :// www . electrolux . co.jp 


820 418 758 


00 - 2007 . 07.13 






















